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El aliado 
perfecto para 
sus proyectos 




El sistema 
de aluminio para 
la arquitectura del 
mahana 
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Ventanas de Aluminio 


Nuestro objetivo es ofrecer a todos los 
profesionales del sector, ventanas de 
calidad certificada, versatiles y capaces 
de dar solucion a cualquier tipo de 
proyecto. 

Los sistemas de aluminio Thermia 
Barcelona permiten combinar formas, 
colores y tipos de cerramientos, 
brindando al profesional, multiples 
opciones para cada necesidad. 


Thernnia Barcelona facilita a 
todos los clientes, directrices 
debidamente documentadas 
sobre la correcta fabricacion de 
los sistemas, asegurando asf el 
buen funcionamiento de todos los 
elementos que conforman una 
ventana Thermia. 





















































































Calidad de las 
ventanas Thermia 


Un mercado cada vez mds exigente nos obliga a ofrecer a nuestros 
clientes una alternativa con las mdximas garanti'as de calidad 
certificada. 


Todos los sistemas de cerramientos Thermia Barcelona son disehados y 
ensayados siguiendo rigurosamente las normativas del mercado europeo, 
el cual exige unos altos resultados en cuanto a hermeticidad, durabilidad y 
prestaciones frente a las inclemencias climdticas y mdximo ahorro energetico. 
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Las ventanas Thermia disponen 

de Certificados 
de Calidad Europeos. 



Desde el inido. 




Los Sistemas Thermia Barcelona son extruidos y 
ensomblodos conforme a la ISO 9001 
y ensayados bajo Norma EN14351-1:2006. 

Los tratamientos superficiales disponen de sello de calidad 
QUALICOAT para el lacado, QUALIDECO para el lacado 
imitacion madera y QUALANOD para el anodizado. 




Hasta el final. 


Siguiendo con el compromise de ofrecer a nuestros 
clientes un producto final optimo, todas las 
ventanas son fabricadas por operarios preparados, 
asegurando asf el correcto funcionamiento de 
todos los elementos que conforman una ventana. 



□ 


SELLOSDE CALIDAD 


CERTIFICACION 


★★★EUROPEAN 



Sello Qualanod Sello Qualicoat 

para el anodizado para el lacado 


Sello Qualideco para 
la imitacion madera 



Union Europea 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 


License number: 1014 


License number: 405 


License number: ES-0009F 


Todos los Sistemas Thermia Barcelona estan ensayados en laboratorios notificados al aire, agua y viento. 
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Soluciones tecnicas. 

Ventanas para todos 

Los Sistemas Thermia Barcelona ofrecen un annplio abanico de soluciones tecnicas 
y esteticas para cada proyecto. 


Soluciones esteticas Soluciones tecnicas 


Lineas rectas. 


Lineas curvas. 




Bandeja interior. Porticon interior 



Esquinaa90° 
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□ 


Los accesorios. 

La importancia de lo pequeno 

Solo primeras marcas garantizan el buen funcionamiento 
de las ventanas y la durabilidad de sus prestaciones; es por ello 
que las ventanas Thermia Barcelona se fabrican exclusivamente 
con accesorios fabricados bajo Normativa Europea. 



ISEO 


'^’MASTER G-U 



Rodamientos 


Compds proyectante 


Burletes de pelo 


Regulables en altura de nylon de 6/6 
+ 30 % de Fibra de vidrio torneado y 
con ruedos de bolos o ogujos, simples 
0 dobles, en funcion de peso que tengo 
que soportor (40, 80, 160 Kg.) Cosquete 
y ruedos de ocero inoxidoble F212 y 
recubrimiento anticorrosive. 

Manillas abatibles 

Fabricados bajo sello ISO 9001. 
Ensayodos a 25.000 ciclos con aluminio 
fundido y ocero inoxidoble AISI 430F. 

Herraje Multipunto 
corredero 

Fabricados bajo sello ISO 9001. 
Ensoyados a 25.000 ciclos. 

Herraje oscilo-batiente 

Fabricados bajo sello ISO 9001. 
Ensoyodo a 25.000 ciclos hasta un 
peso de 130 Kg. Por hojo. Fabricados 
en zamac de alto densidad con 
tratomiento anticorrosive y acero 
inoxidoble AISI 430F. 

Regulables en altura y anchura +/-lmm. 


Fabricado bajo sello ISO 9001. De acero 
inoxidoble AISI 430. Ensoyodo a 25.000 
ciclos. 

Bisagras 

Fabricados bajo sello ISO 9001. 
Testodos a 200.000 ciclos. Pueden 
soportor cargos hasta 70 Kg. (2 
bisagras) y 90 Kgs. (3 bisagras) 
fabricados en aluminio extrusionado y 
acero inoxidoble AISI 430F 

Bisagras para puerta 

Fabricados bajo sello ISO 9001. 
Testodos 0 200.000 ciclos. Pueden 
soportor cargos hasta 90 Kg. (2 
bisagras) y 110 Kg. (3 bisagras). 
Fabricados en aluminio extrusionado y 
acero inoxidoble. 

juntas de estanqueidad 
y acristalar 

Fabricados todas en caucho E.P.D.M. 
de primera calidad, mantienen las 
propiedodes con el poso del tiempo sin 
que la occion del color o fno deteriore 
sus caracteristicas, aportando 
hermeticidad a los cerramientos 
durante ahos. 


Fabricados con doble o triple costura. 

Llevan integrado una lamina textil 
hidrofugo que octuo de pored contra 
el poso del aire, el oguo y el ruido, 
favoreciendo el desplazamiento 
silencioso de las hojos. 

Escuadras 

De aluminio fundido y tornillo 
inoxidoble, garantizan una cobertura 
contra el oxido en los cortes, donde 
existe una mayor exposicion de la 
ventona al aguo. 

Tratamientos superficiales 

Segun ensayos en cdmara de nube 
salina neutra norma EN 1670: 2007 
con closes 4 y 5. 



Member of CISQ Federation ^ 

RINA 0 

ISO »001 :20m 

Sistemo Qualild Ceftificato 


Member of CISQ Federation ^ 

RINA © 


Certified Envionmentol System 


Tit THERMIABARCELONA.COM 













Colores 

Decoracion sin fronteras Alta durabilidad tratando 

el aluminio con las ultimas 

^ . „ , , . tecnologias en lacado y 

En Thermia Barcelona seleccionamos anodizado, amparadas por los 

los colores mds solicitados para la arquitectura sellos de calidad Europea. 

moderna y los ofrecemos al mejor precio. 


Brillante Mate Texturado 



Ral 1013 Si No Si 

color crema 


Ral 1015 

color crema 

■ 

Si Si Si 

Ral 1019 

color crema 

■ 

No No Si 

Ral 3000 

color rojo 

■ 

Si No No 

Ral 3003 

color rojo 

■ 

Si No No 

Ral 3005 

color rojo 

■ 

Si No No 

Ral 3011 

color rojo 

■ 

Si No No 

Ral 5005 

color azul 

■ 

No No Si 

Ral 5010 

color azul 

■ 

Si No Si 

Ral 5013 

color azul 

■ 

Si No No 

Ral 5014 

color azul 

■ 

No No Si 

Ral 6002 

color verde 

■ 

Si No No 

Ral 6005 

color verde 

■ 

Si Si Si 

Ral 6009 

color verde 

■ 

Si Si Si 

Ral 6021 

color verde 

■ 

No No Si 

Ral 6028 

color verde 

■ 

Si No No 
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Qualanod 
Sello Qualanod 
para el anodizado 

License number: 1014 


Sello Qualideco para la 
imitacion madera 

License number: ES-0009F 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 


Para otros acabados, consultar disponibilidad 
y precios a Atencion al Cliente: 
T. (+34) 93 712 12 37 
contacto@thermiabarcelona.com 


Thermio Barcelona se reserva el derecho 
de modificar o suprimir el contenido parcial 
0 total de esta coleccion. Los colores aquf 
representados pueden sufrir cambios respecto 

del original. 


Brillante Mate Texturado 


Ral GRAFITO 

color gris 

■ 

No Si No 

Ral 7012 

color gris 

■ 

No No Si 

Ral 7015 

color gris 

■ 

No No Si 

Ral 7016 

color gris 

■ 

Si Si Si 

Ral 7022 

color gris 

■ 

Si Si Si 

Ral 7024 

color gris 

■ 

Si No Si 

Ral 7031 

color gris 

■ 

Si No Si 

Ral 7035 

color gris 


Ral 8014 

color marron 

■ 

Si Si Si 

Ral 8017 

color marron 

■ 

Si Si Si 

Ral 8019 

color marron 

■ 

Si Si Si 

Ral 9005 

color negro 

■ 

Si No Si 

Ral 9010 

color bianco 


Si Si Si 

Ral 9011 

color negro 

i 

No Si Si 


Ral 9016 

color bianco 


No No Si 


Madera 

Acabado liso o texturado. 



PinoNudo Roble Golden SapelliCaoba 



Pino Cerezo Claro Nogal 

Antinguo Oscuro 


Ral Especial 



CobreOxido NoirlOO 9006 

Sable Metalitzado 



Blue 600 Gris 150 Noir200 

sable sable sable 


Anodizados 

Acabado nnate o repulido. 




Bronce 


Inox 


Plata 


Tarifas estandar 



T + THERMIABARCELONA.COM 








































































































□ 


Eficiencia 

energetica. 

Menos consumo, 
mas confort. 



Las ventanas son la 
parte mas vulnerable 
de las viviendas. 

El mdximo aislamiento termico de un edificio estd 
directamente relacionado con la capacidad de 
resistencia de los elementos que estdn en contacto 
con el exterior: ventanas, puertas, muros exteriores 
y cubiertas. Para obtener una optima eficiencia 
energetica, se deberd instalar materiales aislantes 
adecuados en el envolvente del edificio. 

En la lucha contra el malgasto energetico y la emisidn 
de C02 en el planeta, las autoridades europeas 
competentes vinculadas al sector de la construccidn, 
ban establecido estrictas directrices de obligado 
cumplimiento relatives a la eficiencia energetica, 
que deberdn aplicarse a las edificaciones y que 
se recogen en el Documento Bdsico de Ahorro de 
Energia (DB HE) como ampliacidn del actual CODIGO 
TECNICO DE EDIFICACION en vigor (GTE). 


Una casa bien aislada 
puede ahorrar hasta el 50% 
de consumo de energia. 


Este nuevo morco legal afecta tanto edificios de 
nueva construccidn como oquellos existentes que 
esten en proceso de venta o alquiler. 

En Thermia Barcelona el aislamiento termico es uno 
de los objetivos prioritarios en el diseno y fabricacidn 
de puertas y ventanas. Sabemos que el control de la 
temperatura y humedad en el interior de las viviendas 
son fundamentales a la hora de proporcionar confort 
y bienestar. 

Nuestro departamento de l+D ha elaborado Sistemas 
de ventanas con rotura termico (perfiles separadores 
de baja conductividad termico que separan los 
componentes interiores y exteriores) ideales para la 
instalacidn de cerramientos eficientes de acuerdo 
con la Normativa vigente y que garantizan menos 
consumo energetico y mds confort. 












Tipos de 
ventana. 

cComo las quiere? 

Los Sistemas Thermia Barcelona estdn 
desarrollados para dar solucion a todo tipo de 
construccion arquitectonica. Todo estd pensado 
para que nuestros clientes elijan: 


+ La forma. 

+ El sistema de apertura. 

+ Tipo de vidrio. 

+ Color de los perfiles. 

+ Color de los accesorios. 

+ El numero de hojas por hueco. 


Tipos de ventana que ofrece 
Thermia Barcelona 






Tht THERMIABARCELONA.COM 

































































































































































































Ruidos y i 

molestias * 

del exterior. 

El vidrio y atenuacion acustica. 

Vedmos el comportamiento de la acustica en una ventana y los 
factores que determinan el nivel de efectividad de la atenuacion. 







Los vidrios templados o 



A mas espesor 

laminados (no acusticos] 


de vidrio, mayor 

no alteran las propiedades 


atenuacion. 

acusticas. 



Colocar preferiblemente 

Sin embargo un vidrio 



vidrios mas gruesos, sin 

laminado acustico atenua 



olvidar su peso 

mas que un vidrio float de 



(2,5 kg por m2 y mm 

mismo espesor. 



de espesor). 

Los cerramientos 

Los vidrios camara de 

deben garantizar la 

diferente espesor atenuan 

maxima estanqueidad 

mas que los vidrios camara 

posible. 

con el mismo espesor. 

Cualquier pequena fisura 

en el cerramiento supone 






una entrada de aire y por 
lo tanto de ruido. 



+ Tabla de ruidos acusticos 

O 100 dB Sirena de ambulancia. 

O 90 dB Trdfico rodado ruidoso. 

O 80 dB Calle ruidosa. 

O 70 dB Trdfico rodado tranquilo. 

O 60 dB Restaurante. Comercio. 

O 50 dB Calle tranquila. 

O 40 dB Sala de estar. 

O 30 dB Dormitorio. Frigon'fico silencioso. 

O 20 dB Rumor suave de hojas de los drboles. 
O 10 dB Respiracidn tranquila. 


+ Composicion de vidrio 
y su atenuacion acustica 


Composicon 


Rw 

C 

Ctr 


3 

28 

-1 

-4 


4 

29 

-1 

-2 

Monoirtico 

6 

31 

-1 

-2 


10 

34 

-1 

-2 


33.1 

31 

0 

-1 

Laminado 

44.1 

34 

0 

-1 


66.1 

37 

0 

-2 


33SC 

33 

-1 

-2 

Laminado acustico 

44SC 

31 

-1 

-3 


66SC 

35 

-1 

-2 


4/12/6 

33 

-1 

-3 

Monoirtico 

5/12/5 

31 

-1 

-4 


6/12/8 

35 

-1 

-3 


5/12/33 

36 

-1 

-5 

Monolftico laminado 

5/12/44 

36 

-1 

-4 


10/12/66 

39 

-1 

-3 


6/12/44SC 

39 

-1 

-5 

Monoirtico laminado acustico 

6/12/66SC 

41 

-1 

-3 

Monolftico acustico laminado acustico 

44SC/12/66SC 

45 

-1 

-5 


n 
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Nuestros servicios 



Puertas 


Vidrio 


O ^ O 

Ventanas Vidrio 
acusticas I Templado 


Ventanas 


laminado 




Pasamanos 




Lum 

Ventanas de Aluminio 
































Cobertura 
a nivel nacional 


CONTACTENOS 


Telefono: (+57) (7) 676 1292 
Celular: (+57) 316 354 8119 
(+57) 314 296 8185 
Email: etalum@etalum.com 
cotizaciones@etalum.com 
Web: www.etalum.com 
Direccion: Calle 2 circunvalar 101 
Sector Forjantes -Parque Industrial de 
Bucaramanga II etapa 















































Ref. 1 Ref. 2 


Referencias 
de obras. 

Actualmente la marca distribuye sus Sistemas en Espana, Sur de Francia y Latinoamerica, 
con proyeccion de distribucion a nuevos mercados con alto potencial de crecimiento. 
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Ref. 3 


Ref. 4 



Ref. 5 


Ref. 6 
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Series 

Thermia 

Barcelona 


Sistema de apertura 
abatible v corredera 

















SERIETHERMIA CF26 




SERIETHERMIACR31 


SERIETHERMIA CF31 



















SERIE THERMIA 
AF35 


SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE 



La ventana 
basica y eficaz. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 













CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 
DEAPERTURA ABATIBLE 
SERIETHERMIAAF35 


JT 


□ ROTURA D 

PUENTE TERMICO 

No 

□ MARCO PRINCIPAL ^ 

35 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

35 mm D 

□ ESPESOR PERFILES 

1,2 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

lOy 19 mm 

Permite multiples sistemas de apertura de hoja 


□ PROYECTANTE 

□ ABATIBLE 

□ OSCILO-BATIENTE 

□ ESTRUCTURA FIJA 


PESO MAXIMO HOJA 
ABATIBLE 

90 Kg 

PESO MAXIMO HOJA 

OSCILOBATIENTE 

130 Kg 

PERFILES 

DISPONIBLES 

Ventana 



ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacion acCistica Ventanas Thermia®RW 



Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

6 


29 

8 

SIMPLE 

30 

10 


31 

33.1 


29 

44.1 

LAMINADO 

32 

55.1 

33 

66.1 


33 

33.A 

LAMINADO ACUSTICO 

34 

44.A 

35 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acCistica de los 
vidrios y la hernneticidad de la serie, siguiendo la nornna en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 


SECCION DE LA SERIE THERMIA® AF35 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® AF35 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 ^ 

Estanqueidad al agua 

9A 



Resistencia al viento 
C3 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALIDAD CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 


Sello Qualanod Sello Qualicoat Sello Qualideco para la 
para el anodizado para el lacado imitacion madera 




License number: 1014 


License number: 405 


License number: ES-0009F 
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h.: fcili: 






m 


El silencio que 
estaba buscando. 



Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 









































CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 
DEAPERTURA ABATIBLE 
SERIETHERMIAAF52 


JT 


D ROTURA 

D 

PESO MAXIMO HOJA 

PUENTE TERMICO 


ABATIBLE 

No 


90 Kg 

D MARCO PRINCIPAL 

45 mm 

□ 

PESO MAXIMO HOJA 

OSCILOBATIENTE 

130 Kg 

□ HOJA PRINCIPAL 

52 mm 

□ 

CANAL 16 

SI 

□ ESPESOR PERFILES 

1,5 - 1,6 mm 

D 

PERFILES 

DISPONIBLES 

D VIDRIO MAXIMO 


Ventana / Puerta 

29 mm 




ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacion acustica Ventanas Thermia®RW 



Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

6 


29 

8 

SIMPLE 

30 

10 


31 

33.1 


29 

44.1 


32 

55.1 

LAMINADO 

33 

66.1 


33 

33.A 

_ 1 A AA 1 Kl A A 

34 

44.A 

LAMINADO ACUSTICO 

35 

4/Camara /4 


29 

4/Camara /6 

“ CAMARA 

31 

4/Camara/33.1 

_ ^ A AA A r> A 1 AAAIKIA^^\ 

32 

4/Camara /66.1 

CAMARA LAMINADO 

35 


Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m^; para superficie de 2,7 a 3,6 
= -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 = -2db: superficie superior a 4,2 m2= -3db 




SECCION DE LA SERIE THERMIA® AF52 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® AF52 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 ^ 

Estanqueidad al agua 

9A 



Resistencia al viento 
C5 


Resultados obtenidos en los ensayos internes realizados en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALIDAD CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 


Sello Qualanod Sello Qualicoat Sello Qualideco para la 
para el anodizado para el lacado imitacion madera 




License number: 1014 


License number: 405 


License number: ES-0009F 
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SERIE THERMIA 
AR52 


SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE 





■ I,; 1,1 



















WJ/i ^^1 


El aislamiento 
termico y acustico 
para todos. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 













CARACTERISTICAS TECNICAS 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

51 /14 mm 

D MARCO PRINCIPAL 

45 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

52 mm 

D ESPESOR PERFILES 

1,5 - 1,6 mm 

D VIDRIO MAXIMO 

29 mm 


□ PESO MAXIMO HOJA 
ABATIBLE 

90 Kg 

D PESO MAXIMO HOJA 

OSCILOBATIENTE 

130 Kg 

□ PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Puerta 

D UWVENTANAS 

UW 1,63 W/m2K* 


•CTE DB HEl Mampara 1,6 x 2,1- vidrio Ug = 1,1 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 3,139 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


30 

4/Camara/5 


31 

4/Camara/6 

CAMARA SIMPLE 

32 

6/Camara/8 


34 

4/Camara/33.1 


33 

4/Camara/44.1 


35 

4/Camara/55.1 


36 

6/Camara/55.1 

CAMARA LAMINADO 

36 

8/Camara/44.1 


36 

33.1/Camara/44.1 


36 

44.1/Camara/44.1 


36 

4/Camara/66.A 

CAMARA LAMINADO 
ACUSTICO 

37 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacibn acustica de los vi- 
drios y la hermetiddad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m^; para superficie de 2,7 a 3,6 
= -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® AR52 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® AR52 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 ^ 

Estanqueidad al agua 

Ventana: 9A Balconera: 6A 



Resistencia al viento 

Ventana: C4 Balconera: C2 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Ensatec 212454 y 212466 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 

License number: 1014 



Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 

License number: ES-0009F 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 
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SERIE THERMIA 
AR62 


SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE 



Ahorro y bienestar 
asegurado. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 




















CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

DEAPERTURAABATIBLE 

SERIETHERMIAAR62 


JT 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

SI / 24 mm 

□ MARCO PRINCIPAL 

55 mm 

D HOJA PRINCIPAL 

62 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1,5 - 1,6 mm 

D VIDRIO MAXIMO 

37 mm 


□ PESO MAXIMO HOJA 

ABATIBLE 

90 Kg 

□ PESO MAXIMO HOJA 

OSCILOBATIENTE 

130 Kg 

D PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Puerta 

□ UWVENTANAS 

UW 1,49 W/m2K* 


•CTE DB HEl Mampara 1,6 x 2,1- vidrio Ug = 1,1 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 2,575 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 


Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


32 

4/Camara/5 

CAMARA 

33 

4/Camara/6 

SIMPLE 

34 

6/Camara/8 


36 

4/Camara/33.1 


35 

4/Camara/44.1 


37 

4/Camara/55.1 

CAMARA 

37 

6/Camara/55.1 

LAMINADO 

37 

33.1/Camara/44.1 


37 

44.1/Camara/44.1 


37 

4/Camara/66A 

CAMARA 

38 

8/Camara/44A 

LAMINADO 

ACUSTICO 

39 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m^; para superfkie de 2,7 a 3,6 
= -Idb; para superfkie de 3,6 a 4,2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m^= -3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® AR62 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® AR62 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 > 

Estanqueidad al agua 

Ventana: E1050 Balconera: 8A 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: C2 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Ensatec 232623 y 232624y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 





























































SERIE THERMIA 
AR76+ 


SISTEMA DE APERTURA ABATIBLE 



La solucion para 
los mas exigentes. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 












SISTEMA 

DEAPERTURAABATIBLE 

SERIETHERMIAAR78+ 


JT 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

SI / 24 mm 

D MARCO PRINCIPAL 

70 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

78 mm 

D ESPESOR PERFILES 

1,5 - 1,8 mm 

D VIDRIO MAXIMO 

53 mm 


□ PESO MAXIMO HOJA 
ABATIBLE 

90 Kg 

D PESO MAXIMO HOJA 
OSCILOBATIENTE 

130 Kg 

□ PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Puerta 

□ UWVENTANAS 

UW l,17W/m2K* 


* CTE DB HEl Mampara 1,6 x 2,1- vidrio Ug = 0,7 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 2,484 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


31 

4/Camara/5 

^ A AA A r> A AA m P 

32 

4/Camara/6 

CAMARA SIMPLE 

33 

6/Camara/8 


35 

4/Camara/33.1 


34 

4/Camara/44.1 


36 

4/Camara/55.1 


37 

6/Camara/55.1 

CAMARA LAMINADO 

37 

33.1/Camara/44.1 


37 

44.1/Camara/44.1 


37 

4/Camara/66.A 

CAMARA LAMINADO 

38 

8/Camara/44.A 

ACUSTICO 

39 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacidn acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superfkie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® AR78+ 


85 

47. ,4, , 34 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® AR78+ 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

& 

Estanqueidad al aqua 

E1050 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: C4 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 







































SERIE THERMIA 
CF22 


SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 



Diseho y confort 
al alcance de todos. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 















CARACTERISTICAS TECNICAS 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

NO 

□ MARCO PRINCIPAL 

35 mm 

D HOJA PRINCIPAL 

22 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1„2 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

10 y 16 mm 


□ PESO MAXIMO VIDRIO 

60 Kg 

□ OPCION DECARRIL 

2 carriles 

PERFILES DISPONIBLES 

Ventana 

D SOLUCION CIERRE 90“ 
SIN MARCO: 

No 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 



Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

6 


28 

8 

SIMPLE 

29 

10 


30 

33.1 


28 

44.1 

LAMINADO 

31 

55.1 

32 

66.1 


32 

33.A 

LAMINADO ACUSTICO 

33 

44.A 

34 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de los vi- 
drios y la hermetiddad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2m2=-3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® CF22 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CF22 


C& 

Permeabilidad al aire 

2 

6 > 

Estanqueidad al agua 

C4 



Resistencia al viento 
C2 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus 15/10169-752 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 





























































SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 


Ventanas 

extraordinariamente 

versatiles. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 













CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

DE APERTURA CORREDERA 
SERIETHERMIACF26 


JT 


□ ROTURA 
PUENTE TERMICO 

NO 

□ MARCO PRINCIPAL 

65 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

26 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1,3 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

16 mm 


□ PESO MAXIMO VIDRIO 

120 Kg 

□ OPCION DE CARRIL 

2,3,4 o mas carriles 

□ PERFILES DISPONIBLES 

Ventana / Balconera 

□ SOLUCION CIERRE 90“ 
SIN MARCO; 

No 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acCistica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acCistica RW 

6 

SIMPLE 

28 

8 

29 

10 


30 

33.1 

LAMINADO 

28 

44.1 

31 

55.1 

32 

66.1 


32 

33.A 

1 A AA 1 Kl A A 

33 

44.A 

LAMINADO ACUSTICO 

34 

4/Camara/4 

CAMARA 

27 

4/Camara/6 

29 

4/Camara/33.1 


30 

33.1Camara/33.1 

CAMARA LAMINADO 

32 

4/Camara/44.1 


32 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acCistica de los vi- 
drios y la hermetiddad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2; para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2m2=-3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® CF26 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CF26 


C& 

Permeabilidad al aire 

3 

6 > 

Estanqueidad al agua 

Ventana: 5A Balconera: 3A 



Resistencia al viento 

Ventana: C4 Balconera: C2 


Resultados obtenidos en los ensayos internos realizados en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALIDAD CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 


Sello Qualanod Sello Qualicoat Sello Qualideco para la 
para el anodizado para el lacado imitacion madera 




License number: 1014 


License number: 405 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 


























































SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 


SERIE THERMIA 


Disfrutar del 
exterior sin 
renunciar al silencio. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 





























CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

DE APERTURA CORREDERA 
SERIETHERMIACF31 


JT 


□ ROTURA 
PUENTE TERMICO 

NO 

□ MARCO PRINCIPAL 

75 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

31 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1„5 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

22 mm 


□ PESO MAXIMO VIDRIO 

160 Kg 

□ OPCION DECARRIL 

2,3,4 o mas carriles 

□ PERFILES DISPONIBLES 

Ventana / Balconera 

□ SOLUCION CIERRE 90“ 
SIN MARCO: 

Si 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacion acustica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacion 
acustica RW 

6 


28 

8 

SIMPLE 

29 

10 


30 

33.1 


28 

44.1 


31 

55.1 

LAM IN ADO 

32 

66.1 


32 

33.A 

1 A K il 1 k 1 A r\/^ A /^l 

33 

44.A 

LAMINADO ACUSTICO 

34 

4/Camara/4 


27 

4/Camara/6 

CAMARA 

29 

4/Camara/33.1 


30 

4/Camara/66.1 

CAMARA LAMINADO 

34 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de 
los vidrios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores vdlidos para superfi'cie igual o inferior a 2,7 m2; para superficie de 

2,7 a 3,6 m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db; superficie supe¬ 
rior a 4,2 m2= -3db 



SECCION DE LA SERIE THERMIA® CF31 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CF31 


C& 

Permeabilidad al aire 

3 

6 > 

Estanqueidad al agua 

Ventana: 6A Balconera: 4A 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: B1 


Resultados obtenidos en los ensayos internos realizados en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 












































SERIE THERMIA 
CR31 


SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 



Ventanas para unir 
interior y exterior. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 




































CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

DE APERTURA CORREDERA 
SERIETHERMIACR31 


JT 


□ ROTURA 
PUENTE TERMICO 

SI /14 - 25 mm 

□ MARCO PRINCIPAL 

75 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

31 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1,5 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

26 mm 

□ PESO MAXIMO VIDRIO 

160 Kg 


□ OPCION DE CARRIL 

2,3,4 o mas carriles 

□ PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Balconera 

□ SOLUCION CIERRE 

90“ SIN MARCO; 

Si 

□ UWVENTANAS 

UW 1,80 W/m2K- 


• CTE DB HEl Mampara 2,8 x 2,2 - vidrio Ug = 1,1 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 4,1 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 


Atenuacidn 
acustica RW 


4/Camara/4 

CAMARA SIMPLE 

29 

4/Camara/5 

30 

4/Camara/6 

31 

6/Camara/8 

33 

4/Camara/33.1 

CAMARA LAMINADO 

32 

4/Camara/44.1 

34 

4/Camara/55.1 

35 

6/Camara/55.1 

35 

8/Camara/44.1 

35 

33.1/Camara/44.1 

35 

4/Camara/44A 

CAMARA LAMINADO 
ACUSTICO 

35 

4/Camara/66A 

36 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de los vi- 
drios y la hermetiddad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2m2=-3db 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CR31 


C& 

Permeabilidad al aire 

3 

6 > 

Estanqueidad al agua 

Ventana: 6A Balconera: 4A 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: B1 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Ensatec 232625 y 232626 y en base al Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 













































SERIE THERMIA 
C40 


SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 



La solucion 

E erfecta para 
I arquitectura 
moderna. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 




















SISTEMA 

DE APERTURA CORREDERA 
SERIETHERMIA C40 


JT 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


D ROTURA 

D VIDRIO MAXIMO 

PUENTE TERMICO 

26 mm 

Si version RPT 



D PESO MAXIMO VIDRIO 

D MARCO PRINCIPAL 

160 / 200 Kg 

Corte perimetral 65 mm 

D OPCION DECARRIL 


2,3 0 mas carriles 

□ HOJA PRINCIPAL 


Corte recto 40 mm 



□ PERFILES 

□ ESPESOR PERFILES 

DISPONIBLES 

1,4 /1,6 mm 

Ventana / Balconera 

* CTE DB HEl Mampara 2,6 x 2,2 

- vidrio Ug = 1,1 W/m2k 

Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf Nudo lateral = 3^06 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 



Atenuacidn acCistica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


32 

4/Camara/5 

CAMARA SIMPLE 

33 

4/Camara/6 

34 

6/Camara/8 


36 

4/Camara/33.1 


35 

4/Camara/44.1 


37 

4/Camara/55.1 

^ A AA A n A 1 A AA 1 Al A 

37 

6/Camara/55.1 

CAMARA LAMINADO 

37 

33.1/Camara/44.1 


37 

44.1/Camara/44.1 


37 

4/Camara/66.A 

CAMARA LAMINADO 

38 

8/Camara/44.A 

ACUSTICO 

39 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacibn acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 


SECCION DE LA SERIE THERMIA® C40 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® C40 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

(S> 

Estanqueidad al agua 

6A 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: Cl 


Resultados provisionales estimados pendientes de ensayos oficiales y en base al Anexo E Norma 14351-1:2006. 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 



Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 




































































Particularidades 

Menos seccion de aluminio 
en el nudo central y lateral. 


Esto conlleva mayor 
superficie acristalada. 

Se gana en luminosidad, 
vistas al exterior 
y contribuye a una 
decoracion elegante 
y minimalista. 




Posibilidad de hoja 
central reforzada. 



Posibilidad de fabricar ventanas 
mds altas sustituyendo las hojas 
del cruce central por hojas con 
refuerzo. Aumentamos la inercia, 
pero mantenemos la seccion visible. 


Posibilidad de hoja lateral 
reforzada: para mas altura 
cuando esta se usa en 
encuentro frontal. 




Carril de 
rodadura 
sustituible. 


El diseho reforzado para aquellas 
ventanas que queramos cerrar con 
encuentro entre hojas en el centre. 


Las ventanas correderas tienen 
puntos de mayor uso. Los carriles de 
rodadura sufren un mayor desgaste 
a lo largo del tiempo. Por ese motive, 
la C40 viene con el carril sustituible, 
para que pueda ser remplazado en 
caso de desgaste. 


Solucion hoja oculta 
en muro “pocket” 100% 
de paso libre. 

Uno de los inconvenientes de las correderas 
es que pierde superficie de paso y campo 
visual. 

La solucion “pocket” te permite esconder las 
hojas dentro del muro o tabique de la obra, 
consiguiendo todo 

el ancho del hueco come area de paso. 



\lcv\-Vmas vivir Khejor 















































































































Marco inferior 
empotrado en el suelo 



En espacios que no requieran 
de una evacuacion de agua o 
siempre que se haga la prevision 
de evacuacion en el pavimento, 
se han previsto perfiles que 
permiten empotrar el marco a la 
obra, aumentando la comodidad 
al consumidor. Tambien 
podemos mejorar la luminosidad, 
y conseguir una estetica 
minimalista y mds bella. 



^Que mejoras 
tiene esta solucion respecto 
' a otros productos 
^milares del mercado? 

En un solo producto tienes 
muchisimas posibilidades 
constructivas, pudiendo combinar 
como mejor convenga. 


Multicarril: Anade tantos 
carriles como quieras. 


m 




1 




171 

J 


Con un solo perfil mds, podrds 
anadir tantos carriles como 
necesiten las ventanas de tu 
proyecto. Con esta opcidn podrds 
jugar con la cantidad y disposicidn 
de multiples hojas. 


Ventana mono-carril y con fijo: 

La combinacion ideal para hoteles. 



Otra solucidn tecnica para las 
estructuras que primen las partes 
fijas a las mdviles, pero que 
requieran solucidn de paso. El 
sistema de mono-carril combina 
ambas de forma mds rdpida, 
hermetica, segura y econdmica. 



Encuentro de las hojas a 
90Osin marco “kiss” 


Sistema de cierre 


La tendencia en arquitectura es 
alcanzar el mayor espacio didfano 
posible y asi evitar elementos 
que entorpezcan el paso de las 
personas y el campo visual. Esta 
innovadora solucidn de encuentro 
de las hojas a 90° sin marco, 
amplia las posibilidades a la hora 
de crear espacios, unificando 
interior y exterior. 


□ 



Mas seguridad y belleza. 

Las ventanas Thermia C40 
disfrutan de un sistema de 
seguridad con multipunto guiado 
en la hoja. 

Esto nos aporta mayor resistencia 
a la traccidn. Tambien dispone de 
cerraderos ocultos guiados en el 
marco y sistema que evita que los 
ganchos choquen entre si. 


Tht THERMIABARCELONA.COM 





























































































SISTEMA DE APERTURA CORREDERA 


SERIE THERMIA 



CR46 





r 

1 


# 

Ultima tecnologfa 
en ventanas. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 





























CARACTERISTICAS TECNICAS 


SISTEMA 

DE APERTURA CORREDERA 
SERIETHERMIACR46 


JT 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

SI / 24 - 25 mm 

□ MARCO PRINCIPAL 

65 mm 

D HOJA PRINCIPAL 

65 mm 

□ ESPESOR PERFILES 

1,6 - 1,6 mm 

□ VIDRIO MAXIMO 

26 mm 

□ PESO MAXIMO VIDRIO 

160 Kg 


□ OPCION DE CARRIL 

2,3,4 o mas carriles 

□ PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Balconera 

□ SOLUCION CIERRE 
90“ SIN MARCO: 

Si 

□ UWVENTANAS 

UW 1,65 W/m2K* 


• CTE DB HEl Mampara 2,6 x 2,2 - vidrio Ug = 1,1 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 3,162 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acCistica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


32 

4/Camara/5 

^AMADA CIMDI C 

33 

4/Camara/6 

L.A/mAKA DllMrLt 

34 

6/Camara/8 


36 

4/Camara/33.1 


35 

4/Camara/44.1 


37 

4/Camara/55.1 

^ A Kil A n A 1 AAAIKIA^^\ 

37 

6/Camara/55.1 

CAMARA LAMINADO 

37 

33.1/Camara/44.1 


37 

44.1/Camara/44.1 


37 

4/Camara/66.A 

CAMARA LAMINADO 

38 

8/Camara/44.A 

ACUSTICO 

39 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacion acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2: para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® CR46 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 > 

Estanqueidad al agua 

6A 



Resistencia al viento 

Ventana: C5 Balconera: Cl 


Resultados provisionales estimados pendientes de ensayos oficiales y en base al Anexo E Norma 14351-1:2006. 


SELLOS DE CALI DAD 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 
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SERIE THERMIA 
ER52 


SISTEMA DE APERTURA ELEVABLE 



El tamano 
no es problema. 




Ventanas de Aluminio 


Diseho. 
^ ij— Confort. 
• H— Silencio. 









































SISTEMA 
DEAPERTURA ELEVABLE 
SERIETHERMIAER52 


JT 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


D ROTURA 

PUENTE TERMICO 

51 / 24 - 14 mm 

D MARCO PRINCIPAL 

125 mm 

□ HOJA PRINCIPAL 

52 mm 

D ESPESOR PERFILES 

1,6 mm 

D VIDRIO MAXIMO 

33 mm 

□ PESO MAXIMO VIDRIO 

350 Kg 


D OPCION DE CARRIL 

2 o 3 carriles 

□ PERFILES 
DISPONIBLES 

Ventana / Balconera 

D SOLUCION CIERRE 
90“ SIN MARCO: 

No 

D UWVENTANAS 

UW 2,02 W/m2K* 


• CTE DB HEl Mampara 2,6 x 2,2 - vidrio Ug = 1,1 W/m2k 
Coeficiente de transmision termica de los perfiles Uf = 4,365 W/m2K 


ATENUACION ACUSTICA 


Atenuacidn acustica Ventanas Thermia®RW 

Vidrio 

Atenuacidn 
acustica RW 

4/Camara/4 


32 

4/Camara/5 

CAMARA SIMPLE 

33 

4/Camara/6 

34 

6/Camara/8 


36 

4/Camara/33.1 


35 

4/Camara/44.1 


37 

4/Camara/55.1 

^ A kil A n A 1 AAAIKIA^^N 

37 

6/Camara/55.1 

CAMARA LAM IN ADO 

37 

33.1/Camara/44.1 


37 

44.1/Camara/44.1 


37 

4/Camara/66.A 

CAMARA LAMINADO 

38 

8/Camara/44.A 

ACUSTICO 

39 

Valores estimados, tabulados a partir de los valores de atenuacidn acustica de los vi- 
drios y la hermeticidad de la serie, siguiendo la norma en 14351. 

Valores validos para superficie igual o inferior a 2,7 m2; para superficie de 2,7 a 3,6 
m2 = -Idb; para superficie de 3,6 a 4,2 m2 = -2db: superficie superior a 

4,2 m2= -3db 



RESULTADOS DE ENSAYOS THERMIA® ER52 


C& 

Permeabilidad al aire 

4 

6 > 

Estanqueidad al agua 

7A 



Resistencia al viento 

C3 


Resultados obtenidos en los ensayos oficiales realizados en Applus 10/323000370 - 09/32302504 - 09/32302670 y en base al 
Anexo E de la norma EN-14351-1:2006 


SELLOS DE CALI DAD 



Sello Qualanod 
para el anodizado 


Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 



Sello Qualideco para la 
imitacion madera 


CERTIFICACION 


ACCESORIO DIMAC SL 2016 

EN 1435-1: 2006 

SERIES THERMIA BARCELONA 



License number: 1014 


License number: ES-0009F 


Tit THERMIABARCELONA.COM 





























































Aires del 
Mediterraneo 

La persiana mallorquina. 


Inspiradas en las antiguas persianas de madera 
que adornan multitud de edificios en ciudades y 
pueblos del mediterraneo. 

No solo es un elemento decorativo para fachada, 
sino que ofrece una eficaz proteccion solary contra 
posibles asaltos a viviendas. 

La fabricacion en aluminio extruido es perfecta 
para conseguir un producto mds resistente, 
duradero y libre de mantenimiento. 

La gran variedad de soluciones de esta serie 
permite elegir la mejor opcidn para cualquier 
estilo de construccidn. 


La serie Persiana Mallorquina 
en aluminio es un elemento 
idoneo para: 

□ La decoracion en fachada. 

□ Mayor proteccion contra posibles asaltos. 
D La proteccion solar en edificios y viviendas. 



vivir rhejor 


Diseno. 
^ Contort. 
I n— Silencio 










Persiana 

Mallorquina. 

Sistemas de cerramiento 

La Serie Mallorquina de Thermia Barcelona 
dispone de 4 tipos de lama y vidrio. 


Cerramiento con lama fija 

Proteccion solar y ventilacion manteniendo la intimidad. 



Montaje mallorquina abatible de dos hojas con lama fija. 


Cerramiento con lama ciega 

Solucion para conseguir una superficie totalmente opaca 
y reforzada. No permite la entrada de luz. 



Cerramiento con lomo ciega, ideal para toporlo luz y vision. 


Cerramiento con lama orientable 

Permite la regulacion de la posicion de las lamas, ofreciendo 
al usuario la orientacion deseada en cada momento. 



Mallorquina plegable con lama orientable. 


Cerramiento con vidrio 

Uso habitual para cerramientos plegables exteriores 
e interiores pudiendo parcelar el habitaculo. 



Mallorquina plegable de 5 hojas con lomo fija y vidrio. 


Tht THERMIABARCELONA.COM 































































































Persiana Mallorquina 

Sistemas de apertura 


Sistema corredera 

□ La persiana mallorquina corredera es una solucion perfecta para 
proteccion en fachada. Su desplazamiento lateral permite la fabri- 
cacion desde 1 o 2 hojas hasta con mas hojas en varias guias. 

□ La guia de pared se fabrica con tapa embellecedora para conse- 
guir una estetica mas elegante. 

□ El desplazamiento de la totalidad de las hojas de forma lateral 
permite dejar el hueco de la ventana totalmente libre. 



1 HOJA 


2 HOJAS 


Sistema plegable 

□ Cerramiento ideal para restaurantes, bares, 
areas de piscina, salas de reuniones... 

D Sus hojas permiten montar vidrio o lamas. 

Q Multiples combinaciones (fig.l) 


[TOHvw.. 



mroi vw. V 

m 


yvw 




(fig.l) 




Sistema abatible 


Pi La hoja se abre girando sobre 
un eje vertical mediante bisagras. 

p Permite el montaje de hasta 4 hojas 
^ con diferentes soluciones 
de apertures. 

□ Combinaciones (fig2.) 

□ La apertura de las hojas puede 

ser hacia el exterior o interior, segun 
necesidad. 


4 I- 



" 7 

>7 

4 

J -1- 

>7 

^ \ 




7 V 

T » ' « T 


(fig.2) 
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Sistemas Mallorquina 

Corredera 

Plegable 

Abatible 


Sistema corredera 



Guia inferior superpuesta 



! 


Sistema plegable 


s 



Guia inferior empotrada 


t7V\ 

Guia inferior superpuesta 



Guia superior a techo 


Sistema abatible 






Seccion doble hoja 
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Thermia MQ22 

Proteccion eficaz 
contra los mosquitos. 




Particularidades 

Sistema muy versatil 

+ Apertura abatible, corredera y estructuras fijas. 

+ Fabricacion de estructuras de 1,2,3 o mds hojas. 
+ Fabricacion de balconeras de gran formato. 


1007o Adaptable 

Sistema totalmente adaptable 
a todas las Series Thermia y a 
cualquier ventana del mercado. 


Maxima 

robustez 


Facil fabricacion Estetica 

e instalacion impecable 


Sistema con perfiles tubulares 
unidos por escuadras 
mecanizadas en el perfil 
y componentes robustos de 
alta calidad, que aseguran 
uno larga vida util a las 
estructuras. 


Fabricacion e instalacion muy 
intuitive. Solo son necesarios los 
mismos utillajes y occesorios de 
los series de ventanos Thermia 
Barcelona. 


A diferencia de la moyono de sistemos 
mosquiteros que se comerdalizon en el 
mercado, Thermia MQ22 utilize escuadras 
de oluminio en el tubular para el ensemble 
de marcos y hojas con corte a 45° (igual que 
uno ventana), evitando frdgiles occesorios 
de pidstico y su deterioro precoz. 


\lcv\-Vmas vivir Khejor 





Un sistema unico en el 
mercado: balconeras de 

gran formate 




Gracias a la robustez de los perfiles 
y al sistema de ensamble, es posible el 
montaje de hojas de grandes dimensiones 
con la combinacion que mejor convenga. 



V / 


La firmeza de su diseho 
permite fabricar grandes 
estructuras que garantizan 
una larga vida util. 
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BarandMIa. 

Seguridad & elegancia 


La multitud de combinaciones de perfiles y 
accesorios en aluminio convierten la barandilla de 
Thermia Barcelona un elemento seguro y versdtil, de 
gran sencillez constructiva y apta para ser decorada 
con las mismas tecnologias que las ventanas. 





Barandas acristaladas. 


Opciones de montaje 



Qualanod 


Sello Qualanod 
para el anodizado 

License number: 1014 




Sello Qualicoat 
para el lacado 

License number: 405 


vivir Khejor 
































Celosia. 

Ventilacion & proteccion 

Sistema de ventilacion y proteccion solar en fachada mediante 

lamas fijas clipadas en horizontal. 
Su superfi'cie puede ser tratada del color que 
mejor se adapte al conjunto arquitectonico. 


CARACTERISTICAS TECNICAS 


Sistema de ventilacion 
con diferentes distancias 
entre lamas. 


+ -10 mm, 0 mm, 10mm. 

+ Grosor de lamas de 1,4 mm. 
+ Sistema de fijacion por clip. 


8 








OUIEBRAVISTAS VELAM 
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SERIES CORREDERAS 
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Cuadro 

tecnico. 


Series thermia 
correderas 


SERIE 

Serie RPT 

mm 

POLIAMIDA 
Marco / hoja 

Uf 

UW 

VENTANA^ 

mm 

MARCO 

PRINCIPAL 

mm 

HOJA 

PRINCIPAL 

mm 

ESPESOR 

PERFILES 

mm 

VIDRIO 

MAXIMO 

Thermia ER52 

SI 

24/14 

4,385 

2,02 

125 

52 

1,8 

33 

Thermia CR46 

SI 

24/25 

3,162 

1,65 

65 

46 

1,6/1,8 

28 

Thermia CR40 

SI 

24 

3,30 

1,53 

65 

40 

1,4/1,6 

28 

Thermia CF40 

NO 

NO 

- 

- 

65 

40 

1,4/1,6 

28 

Thermia CR31 

SI 

14/25 

4,1 

1,8 

75 

31 

1,5 

26 

Thermia CF31 

NO 

NO 

- 

- 

75 

31 

1,5 

22 

Thermia CF26 

NO 

NO 

- 

- 

65 

26 

1,3 

18 

Thermia CF22 

NO 

NO 

- 

- 

35 

22 

1,2 

10y16 


SERIE 

PESO MAXIMO 

OPCION CARRIL 

4CARRILESO 

PERFILES 

COLORES 

VIDRIO (Kg) 

3 

MAS 

DISPONIBLES 

EN STOCK 

Thermia ER52 

350 

SI 

NO 

Ventana / Balconera 

Bruto 

Thermia CR46 

180 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CR40 

160/200 Kg 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CF40 

160/200 Kg 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CR31 

160 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CF31 

160 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CF26 

120 

SI 

SI 

Ventana / Balconera 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia CF22 

80 

NO 

NO 

Ventana 

Bruto / Blanco 


*UW: DB HE Balconera 1.6 x 2,1 - Vidrio Ug= 1.1 W/m2k. Coeficiente de transmision termica de los perfiles (Uf= Valor tabla). EN. 10077-2 
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Series thermia 


abatimes 



SERIE 

SERIE RPT 

mm 

POLIAMIDA 
Marco / hoja 

Uf 

Uw^ 

mm 

MARCO 

PRINCIPAL 

mm 

HOJA 

PRINCIPAL 

mm 

ESPESOR 

PERFILES 

Thermia AR78+ 

SI 

24 

2,90 

1,17^^^^ 

70 

78 

1,5-1,8 

Thermia AR62 

SI 

24 

2,575 

1,46 

55 

62 

1,5-1,8 

Thermia AR52 

SI 

14 

3,139 

1,63 

45 

52 

1,5-1,8 

Thermia AF52 

NO 

NO 

- 

- 

45 

52 

1,5-1,8 

Thermia AF35 

NO 

NO 

- 

- 

35 

35 

1,2 


SERIE 


VIDRIO 
MAXIMO (mm) 


PESO MAXIMO 
CON VIDRIO CON 
SISTEMAABATIBLE 

(Kg) 


PESO MAXIMO VIDRIO 
CON SISTEMA OSCILO 
-BATIENTE (kg) 


PERFILES 

DISPONIBLES 


COLORES EN STOCK 


Thermia AR78+ 

53 

90 

130 

Ventana / Puerta 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia AR62 

37 

90 

130 

Ventana / Puerta 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia AR52 

29 

90 

130 

Ventana / Puerta 

Bruto / Blanco 

Thermia AF52 

29 

90 

130 

Ventana / Puerta 

Bruto / Plata / Blanco 

Thermia AF35 

10y19 

90 

130 

Ventana 

Bruto / Blanco 


"^UW: DB HE Balconera 1.6 x 2,1 - Vidrio Ug= 1.1 W/m2k. Coeficiente de transmision termica de los perfiles (Uf= Valor tabla). EN. 10077-2 

**VidrioUg=0,7W/m2k 

+20 Kg bisagras puerta. 


\lev\^-mas vivir Khejor 
































o 


o Peru 

Arequipa 

Lima 

Cusco 

lea 

Trujillo 

Huancayo 


o 

o 

o 

o 


o 


Distribucion 
en America 
Latina. 


Ecuador 

o Panama 

o Republica 

Quito 

Cuidad de Panama 

Dominicana 

Guayaquil 

Colombia 

o El Salvador 

Santo Domingo 
Santiago de los 

San Miguel 

Caballeros 

Bogota 

Medellin 

San Salvador 


Barranquilla 

Bucaramanga 

San Andres 

o Uruguay 

Maldonado 
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Ventanas de A 


uminio 


www.etalum.com 

Calle 2 circunvalar 101 Sector Forjontes - 
Porque Industrial de Bucaramanga II etapa 

Telefono: (+57) (7) 676 1292 
Celular: (+57) 316 354 8119 - (+57) 314 296 8185 
Email: etalum@etalum.com 
cotizaciones@etalum.com 
Web: WWW. eta I u m .com 


Diseno. 

Confort. 

Silencio. 


Delegacion Area Andina 

Calle Tejedores, 170 | Urb ind vulcano. 
Ate - Lima | Tel. +51 17197649 

Sede Central 

C/ Narcfs Manturial, 34 
08192 Sant Quirze del Valles 
Barcelana (Espana). 
expart@thermiabarcelana.cam 


Siguenos en ||H@ 


THERMIABARCELONA.COM 


n 


















